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64. — 1MCARADI0. — BF 6V6 Multigamma IF 164. — A canali indipendenti (Brev. Fonorllievo). 
J1, 02, J3, J4: avvolgimento eccitazione dinamicl. Brevetto Filippa N. 345729. 






